inzynier gorniczy, podporucznik rez. W. P. 


przezywszy lat 28, zasnal w Panu dnia 17-go lipca 1931 r. 


Wyprowadzenie zwlok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastapi 
we wtorek dnia 21 b. m. o godzinie 4-tej po poludniu, na ktöry-to smutny obrzed stroskana matka 
i bracia zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 22 b. m. o godz. 8 rano w kościele XX. Misjonarzy na Kleparzu. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Seczepański L. 2. — Tel. 103-31 
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